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Stores Purchase 


Ayurveda Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


| [ നമ്പർ 41/2014-15) 


നമ്പർ എസ്1 / 9800/2014/ AVC . 

2014 ഡിസംബർ 5. 
തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് 13 - 1- 2015 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
ആശുപ്രതിയിലേക്ക് കോപ്പർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സിംഗിൾ ഫോറങ്ങൾ തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറ 
ഗ്യാസ്കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും - ത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ 1 50 കൂടുതൽ മണിയോർഡർ ആയി 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . വിതരണം അ യ യ് ക്കേ ണ്ട താകുന്നു . ദർഘാ സിൽ രേഖ പ്പെ ടു ത്തി 
ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു . യിരിക്കുന്ന വില നിരക്കുകൾ ദർഘാസ് അംഗീകരിച്ച് നൽകുന്ന 
ഓരോ ദർഘാ സു കളും ആയൂർവേദ കോളേജ് 

തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള 
പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി 

കാലയളവിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . 
സീൽ ചെയ്ത് കവറിന് പുറത്ത്“ തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് 

ഒരു ദർഘാസിന്റെ വില ? 945 ആണ്(1 900 + VAT ? 45). 
ആയൂർവ്വേദ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കോപ്പർ പൈപ്പ് 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില ? 473. 
ഉപയോഗിച്ച് സിംഗിൾ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം രേഖപ്പെടുത്തിയ 
ടെണ്ടർ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 14-1- 2015 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ - തുകയുടെ 1 % തുക നിര ത ദ വ്യ മായി തിരു വ ന ന്ത പുരം 
സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 14 -1-2015 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് ആയൂർവേദ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്ത 
ദർഘാസുകൾ നിയ മാ നു സ രണം തുറക്കു ന്ന താ യി രിക്കും. ഡിമാന്റ് ഡാഫ് റ്റും ? 100 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന 
യാതൊരുകാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ഹാജരാ ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം 


List of Items 


SL. 


Item to be supplied and installed 

with Specification 


കാണിക്കാതെ നിര സി ക്കാനോ മാറ്റി വ യ് ക്കാനോ ഉള്ള 
അ ധി കാരം തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് 
പിൻ സി പ്പാ ളിൽ നിക്ഷി പ ത മാ യി രി ക്കും . ഏതെങ്കിലും 
കാരണത്താൽ 14 - 1 - 2015 - ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കു 
കയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയം 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ്. 


Quantity 
Required 

(Nos.) 


1 
2 


- ( 2) 
Manifolder 3x3 
15 ” PSL 
Manifold valve 
Cylinder pigtail 3 feet 
Click on 
F ” type PR 
Mini Canteen Burner 
LPG Tube 
DBC 
NRV 
Wall Clamp 
House Clamp 
Copper Pipe line 
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Office of the Principal, 
Government Ayurveda College, 

Dr. P . K . AsOK , 
Thiruvananthapuram . 

| Principal. 
Fax : 2473656 
E -mail I. D :ayurvedacollegetvm @ yahoo .co .in . 
Website : wwwgovtayurvedacollegetvm . nic . in 


- [ No. 41/2014-15) 
No . S1- 9800/2014/AVC. 

| 5th December 2014. 
Sealed competitive tenders are invited for the " Supply 
and installation of single gas connection with copper 
pipeline in the paywards of Government Ayurveda College 
Hospital, Thiruvananthapuram “ as per the details shown 
below for the year 2014-15. 

Tenders should be superscribed " Supply and 
installation of single gas connection in the paywards of 
Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram . addressed to the Principal, 
Government Ayurveda College , Thiruvananthapuram . The 
last date of the receipt of tenders will be at 3 p . m . on 
14 - 1 - 2015 . The late tenders will not be accepted . The 
tenders will be opened at 3 . 30 p . m . on 14 - 1 - 2015 in the 
presence of such of the tenderers or their authorized 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
forms should be accompanied by cash remittance of 7 945 
( Cost of tender form X 900 + VAT ? 45) which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable . Sale of 
tender forms will be closed at 3 p . m . on 13 - 1- 2015. Cheque, 
Postal Orders etc . will not be accepted towards the cost of 
forms. Those who wish to purchase tender forms by post 
shall send an additional amount of * 50 by money order 
to cover postal charges . Duplicate tender forms, if 
required will be issued at 7 473 . 

- Intending tenderers should submit an amount of 1 % 
of the quote amount as Earnest Money Deposit by 
Demand Draft in favour of the Principal, Government 
Ayurveda College , Thiruvananthapuram together with an 
agreement in Kerala Stamp Paper worth * 100 . The rate 
quoted shall remain firm for acceptance till one year from 
the date of acceptance. The Principal , Ayurveda College , 
Thiruvananthapuram will have powers to postpone/cancel 
the tender. If Government have declared 14 - 1 - 2015 as a 
public holiday, the tender will be opened at the same time 
on next working day . Further details can be had from the 
office during office time. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


(നമ്പർ 16 /2014 - 15) 
നമ്പർ സി1 / 3703/ 2014 / ജിഎവിസി. 


2014 ഡിസംബർ 10. 


- തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിലെ 
ആശുപത്രിയിലേക്ക് അൾട്രാ സൗണ്ട് സ്കാനിംഗ് മെഷീൻ 
( ബ് ബാക്ക് സ് കീമിൽ) വിതരണം ചെയ്യുവാൻ 
തയ്യാറുള്ളവരിൽനിന്നും നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഏകദേശ വില R 10, 00,000 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( വാറ്റ് ഉൾപ്പെടെ) : 

അസ്സൽ Y 1,575. 

പകർപ്പ് - 788. 
ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 12 - 2014 മുതൽ 12 - 1- 2015 രാവിലെ 10 .30 മുതൽ 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 14- 1- 2015, 2 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 14 - 1- 2015, 
3 മണി. 


31 -3- 2015 വരെ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ തപാലിൽ ലഭി ക്കു ന്ന തിന് 
ഫോറ ത്തിന്റെ വില യ് ക്കു പുറമേ ( 50 കൂടു തൽ 
അടയ്ക്കേണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ സ്വീകാര്യമല്ല. 
ഫോറം വി. പി . പി . വഴി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . 

ദർഘാസ് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നതിനും യാതൊരു കാരണവും 
കൂടാതെ റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ 
നിക്ഷിപ്ത മാ യി രിക്കു ന്ന താണ്. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ 
നി ല വിലുള്ള എല്ലാ ദർഘാസ് നിബ ന്ധ ന കളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ കോളേജ് ആഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


[ No. 16 / 2014- 15 .) 


No. C1 /3703 /2014. 


10th December 2014. 


Sealed tenders are invited for Ultra Sound Scanning 
Machine to Government Ayurveda College Hospital, 
Tripunithura . (Buy back scheme). 

The tenders should be superscribed as a tender for 
the supply of Ultra Sound Scanning Machine to 
“ Government Ayurveda College Hospital” (Buy back 
scheme) addressed to the Principal, Govt. Ayurveda 
College, Tripunithura . 

P. A . C . _ R 10 , 00,000 
Cost of tender form (Non refundable ) (including Tax ) : 

Original 7 1,575. 

Duplicate X 788 . 
Date and time for sale of tender forms— 12 - 12 - 2014 to 
12 -1- 2015, 10 .30 a. m . to 2 p . m . 

Last date and time for receipt of tender form 
14- 1- 2015 upto 2 p. m . 

Date and time for opening of tenders 
14- 1-2015 , 3 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm — 31- 3- 2015. 

? 50 will be charged extra towards the postage if the 
tender form has to be sent by post. 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government Ayurveda College, Tripunithura 
obtain the requisite tender forms against cash remittance . 
The tender form is not transferable. Cheques, Postage 
Stamps etc. will not be accepted towards the cost of 
forms nor will not sent by V.P.P. 


Government Ayurveda College , 
Tripunithura . 


Dr. T . K . UMA , 

Principal. 


